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コス ト ・ パ フォ ー マ ン ス の 向上 を 追求 し 、 
放送 グレ ー ド の 画質 を 維持 し た まま 、 低 
価格 化 を 実現 し まし た 。 


新た に 開発 し た AS(Anti-Sticking) 膜 付 
サチ ュ ン を 採用 し て いま す の で 、 サ チュ 
ン の 画質 の よき に 加え 、 ハ イラ イト ステ 
ィ ッ キン グ が 大 星 に 改善 きれ て いま す 。 
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筐 体 は 軽量 で 頑丈 な マグ ネ シ ュ ウム 合金 
の ダイ キャ スト 製 で 、 外 形 寸法 は SK-91 
と 全く 同じ 小形 で す 。 

重量 は 1.5 イ ンチ VF を 含め て 4 .6kg で こ 

の クラ ス 最 小 で す 。 


電源 ユニ ッ ト 、 偏 向 ユ ニッ ト 、 お よび 
SK-81 で 追加 され た 小 基板 を 除い て 、 
ほとん どの ブリ ント 基板 は SK-91 と 互換 


性 が あり ます 。 


ーー マテ 


OoGQQO 


5888) 


Koieto 


SK-81 は 、 高 性 能 ・ 軽 量 の EFP カ メラ SK-91 の 低 価格 化 を 追求 し 、 コ スト ・ 
>\ フ ォ ー マ ンス の 向上 を 図っ た 放送 用 ENG/EFP カ メラ で す 。 

SK-91 の 姉妹 機 し し て 設計 きれ て セ り 、 基 板 類 の ほとん ど は 共通 で 、 ま た 
アク セ サ リ ー 類 も 完全 に 共用 化 き て れ て いま す 。 
SK-91 の 特長 を 受け 継ぎ 、 放 送 グ レー ド の 画質 を 維持 し て いま す の で 、 
ENG/EFP カ メラ と し て は も ちろ ん 緊急 時 の バッ クア ッ プ カメ ラ と し て も 


最適 で す 。 


SK-81 で は 、 外部 機器 と の 接続 イン タフ 
ェ ー ス が SK-91 と 同じ で す 。 

し だ が っ て AC ア ダ プ タ 、 オ ペレ ー シ ョ 
ン フ パネ ル (OP-91) リモ ー ト オペ レー シ ジ 
ョ ン ユ ニッ ト (RU-90) な どの アク セ サ 
リー 類 は すべ て 共通 に 使用 で きま す 。 


バッ テリ ー パ バッ ク (BP-91) 


キャ リン グ ケ ー ス (CL-91A) 
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三脚 アダ プ タ (TA-91) 


5 イン チ ・ ビ ュー ファ イン ダ (VF-501A) 


衣 8BP 


SK-81/SK-91 ファ ミリ ー の 特長 


新 時 代 の 構造 設計 還 還 EE 


人 @ 優 れ た 耐 振 ・ 耐 衝撃 性 

分 解 光 学 系 、 偏 向 ヨ ー ク 、 撮 像 管 が 一 体 構造 の た め 、 輸 送 中 の 
烈 し い 振動 、 衝撃 に 対し て も 、 レ ジ が ずれ る よう な こと は あり 
ませ ん 。 

@ 強 電界 中 で も 使用 可 

撮像 管 、 偏 向 ヨ ー ク 、 プ リア ング 等 に 対す る 電磁 へ い の 改善 
に より 、 中 波 か ら UHF ま で 、120dB の 強 電界 中 で 使用 し て も 電 
波 障害 を 受け る こと は あり ませ ん 。 


安定 か つ 高 品位 の 画質 環 還 還 昌 間 昌 昌 昌 


@ 高 性 能 プ リズ ム と 低 雑 音 増幅 器 

新しく 開発 し た 高 性 能 f1 .4 プ リズ ム と 低 雑 音 増幅 器 の 採用 に 
より 、 高 感度 と 高 SN 比 を 実現 し まし た 。 ま だ た 、 フ プリ ズム の 
イア スラ イト ・ シ ェ ー デ ィング や 、 温度 変化 に 基づく 光学 的 レ 
ジ ず れ も 大 幅 に 改善 きれ て いま す 。 

@ABO(Automatic Beam Optimizer) 

自動 ビー ム 制 御 回 路 を 内 蔵 し て いま す の で 、 コ メッ ト テ ー ル を 
抑圧 し て ダイ ナミ ッ ク レ ンジ を 広げ 、 ハ イラ イト 部 の 撮影 も 容 
易 で す 。 

シェ ー デ ィング 補正 

調整 可能 な の こぎ り 波 、 パ パラ ボラ 、 コ ユー ナー フレ ー ム の 各 重 畳 
シェ ー デ ィング (H、V と も )、 及 び 、 の こぎ り 波 変調 シェ ー デ 
ィング (V の み ) 補 正 回 路 を 備 を て いま す の で 、 撮 像 管 や バイ ア 
スラ イト の シェ ー デ ィング に 関係 な く 、 十 分 に フラ ッ ト な 画像 
が 得 ら れ ま す 。 

@ く し 形 フ ィ ル タ 付 2H 輪 郭 補正 器 

くし 形 フ ィ ル タ 付 、 レ ベル ディ ペン デン ト の 2 H 輪 郭 補正 器 が 
組み 込ま れ て いま す の で 、 雑 音 の 少な い 鮮 明 な 画像 が 得 ら れ ま す 。 
@ ガ ンマ 補正 

ガン マ 補 正 は 各 チ ャ ン ネ ル と も 0.35 一 1.0 の 間 に 可 変 で す 。 

@ リ ニヤ マト リク ス ・ マ スキ ング 

リ ニ ヤ マト リク ス 式 の マス キン グ 回 路 を 内 蔵 し て いま す の で 、 
加 実 な 色 再 現 が 得 ら れ 、 ま だ カメラ 間 の 色 合 わ せ も 容易 で す 。 


豊 冨 な オー ト 機 能 下 還 昌 昌 昌 昌 EE 


オー ト ア イリ ス 

映像 レベ ル 検 流 に よる オー ト ア イリ ス 機 能 を 備え 、 広 範 な 照明 
条件 の 変化 に 対し て も 、 常 に 一 定 の 映像 出力 を 供給 し ます 。 
る オー ト ホ ワ イト 

画面 の 中 心 部 に 白い 被写体 を 写し 、 カ メラ の “AUTO WHITE" 
スイ ッ チ を 倒す と 、 約 0.5 秒 で 自動 的 に ホワ イト バラ ンス が 取 
れ ま す 。 こ の 機能 は ディ ジタル 式 で 、 か つ バ パッ クア デップ "メモリ 
を 持っ て いる の で 、 カ メラ の > パワ ー ス イッ チ を オフ に し た り 、 
ある い は 電源 や オフ に し だ た り し て も 、 バ ラン ス は 半永久 的 に 保 
持 さ きれ て いま す 。 

オート プラ ッ ク 

“AUTO BLACK" ス イッ チ を 倒す と 、 自 動 的 に レン ズ の アイ 
リス を 閉じ 、 自動 的 に 黒 レ ベル を 設定 し て プラ ッ ク バ ラン ス が 
4 


取れ ます 。 方 式 、 機能 の 点 で は オー ト ホ ワ イト と 同様 で 、 バラ 
ンス は 半永久 的 に 保持 きれ て いま す 。 


便利 で 筒 易 な 操作 性 還 還 還 還 還 昌 昌 昌 昌 


@ 映 像 レベ ル 表 示 

被写体 ハイ ライ ト 部 か ら の 光量 が 規定 レベ ル に 達する と 、 ビュ 
ー フ ァ イ ン ダ の 当該 部 分 の 画面 に 締 状 の 模様 が 重畳 る れる の 
で 、 手 動 で も レン ズ ア イリ ス を 適正 に する こと が で きま す 。 な 
お 、 こ の 表示 は スイ ッ チ で オフ に する こと も で きま す 。 


oN oN | 


LEVEL WBAL PEAKING 
CHECK CHECK 


@ レ ンズ アイ リス の 自動 閉鎖 
レン ズ ア イリ ス は 、 次 の 場合 、 自 動 的 に 完全 に 閉じ られ ます 。 
(1) ハイ ライ ト に よる 撮像 管 の 不測 の 損傷 を 防止 する た め 、 カ メ 
ラ の パワ ー ス イッ チ を オフ に し だ た と き 。 
(2) オー トブ ラッ ク 設 定 の た め 、 
“AUTO BLACK" ス イッ チ を 倒し た 後 、 約 4 秒間 。 


@ 使 用 電源 の 自由 度 
所 要 電 源 が 十 12VDC の 単 一 電源 で 、 し か も VF を 合 め た 消費 


電力 が 約 21W と 少な いた だめ 、① バ バッテリー ベル ト 、② 取 付 バ ッ 


テリ ー パ ッ ク 、③ カ ー バ ッ テ リ ー、④AC ア ダブ プ " タ (オプ ション) 
の いずれ で も 使用 する こと が で きま す 。 バッテリ ー ベ ルト で 2 
時 間 、 取 付 バ バッテリー パッ ク で 1 時 間 の 連続 使用 が 可能 で す 。 
旬 バ ッ テ リ ー ア ラー ム 

上 記 ッ テリ ー の 電圧 が 規定 値 よ り 下 る と 、 ビ ュー ファ イン 
ダ 内 の LED が 点灯 し て 、 カ メラ マン に 警報 を 出し ます 。 

旬 バ パワ ー ス イッ チ 

POWER OFF の 状態 で は 、 撮 像 管 の ほ ヒー ター と レン ズ に 電源 
を 供給 し て いる だ け で すか ら 、 約 1W の 電力 し か 消費 し ませ ん 。 
POWER ON に する と 、 わ ず か 10 数 秒 で 正常 の 画像 が 得 ら れ ま す 
信士 9/ 十 18dB ハ イ ゲ イン スイ ッ チ 

9dB 及 び 二 18dB の ハイ ゲイ ンス イッ チ を 使用 す る と 、 前 述 の 
低 雑音 増幅 器 と 相まって 、 妥 明 の 不 十分 な 場所 で も 鮮明 な 画像 


イ 


が 得 ら れ ま す 。 最 低 被 写 体 叶 度 は 、 十 18dB で f1 .4 の レン ズ を 
使用 し た 場合 20lux で 足り ます 。 
@ レ ジス トレ ーション 調整 

- ロー カル 又は リモ ー ト (オフ "ショ ン ) で 、R 及 び B チ ャ ン ネ ル の 
H 及 び V セ ンタ リン グ の 調整 が 可能 で す 。 


マス ター プラ ッ ク 制 御 

ロー カル 又は リモ ー ト (オフ "ショ ン ) で 、 詩 30 の 範囲 内 の マス 
ター プラッ クレ ベル の 制御 が 可能 で す 。 

フィ ル タ デ ィ ス ク 

フィ ル タ デ ィ ス ク は 1 枚 構成 で 、3,200*K、5,600"K、5,600'K 十 
樹 ND、 及 び め くら 板 の 4 枚 の フィ ル タ を 内 蔵 し て いま す の で 、 
前 述 の オー ト ア イリ ス 、 オ ー ト ホワ イト の 機能 と 相まって 、 十 
分 に 広い 光量 や 色 温度 の 変化 に 対応 する こと が で きま す 。 
まだ た 、 フ ィ ル タデ ィ ス ク は 直接 ドラ イブ ( 言 回 転 切替 ) 方 式 を 採 
用 し て いま す 。 


FILTER 
3200 CK) 


5600+ND 
5600 
CAP 


フィ ル タ デ ィ ス ク 


スプ リッ ト ・ カ ラー バー 信号 
内 蔵 の カラ ー バ ー 信 号 は 、SMPTE 規 格 に 準じ た スプ リッ ト ・ 
バー と な っ て いま す の で 、VTR に 記録 する 場合 に も 100 欠 変調 
度 の 設定 が 容易 で す 。 
@ 独 立 し た ビデ オ 及 び モ ニタ 出力 
互い に 分 離さ れ た 本 線 及 び VTR 用 の ビデ オ 出 力 の ほか 、 き ら に 
モニ タ 出 力 を 持っ て な お り 、R、G、B、R 一 G、BーG 又 は 複合 
映像 信号 を スイ ッ チ で 選択 し て 取り 出す こと が で きま す 。 
@ 映 像 の 送り 返し 
同期 、 非 同期 の いか ん を 問わ ず 、 外 部 複合 映像 信号 を ビュ ー 
ファ イン ダ ' に 送り 返し て モニ タ す る こと が で きま す 。 
ゲン ロッ ク 入 力 
内 蔵 の 同期 信号 発生 器 は 、 外 部 の 複合 映像 信号 、 又 は ブラ ッ ク 
バー スト に ゲン ロッ ク す る こと が で きま す 。 こ の 場合 、 水 平 * 
ルス の タイ ミン グ 及 び サ プ ブ キ ャ リ ア の 位相 は 調整 可能 で す 。 
@ プ ラン キン グ 幅 調整 

- 般 に VTR 記録 、 再 生 に な ける 時 間 軸 補正 、 編 集 の ププ ロモ セス 
を 繰り 返す と 、 水 平 * 垂 直 と も プ ブラン キン グ 幅 が 広がる 傾向 に あ 
り ま す 。 本 カメ ラ で は 、 こ れ を あら か じ め 補 正す る こと が で き 
る よう 、 水 平 ブ ラン キン グ を 10.3 一 11.5zs、 垂 直 プ ラン キ 
ング 幅 を 18 一 21 ラ イン に 調整 で きる よう に し て お り ま す 。 
@ 高 輝度 ・ 高 解像度 の ビ ピュー ファインダ 
高 輝度 ・ 高 解像度 の 1.5 イ ンチ CRT を 使用 し 、 チ ルト 可能 で 拡 
大 レン ズ 付 な の で 、 内 蔵 の ハイ ビー カー と 相まって 、 焦 点 合わ 
せ 、 視 野 合 わせ が 容易 で す 。 
な お 、 ス タ ジ オ 用 と し て 5 イン チ ・ ビ ュー ファ イン ダ ( オ プシ ョ 
ン ) も 用 意 さ きれ て いま す 。 
@⑯ ピ ビュー ファイ ンダ 内 の 表示 ・ 警 告 灯 
1.5 イ ンチ の ビュ ー フ ァ イ ン ダ 内 に は 、 LED に よる 下記 の 表示 
・ 警 告 灯 を 備え てい ます 。 
① タ リー ⑧ ホ ワイ トバ ラン ス ぐ ③ 映 像 レベ ル ( 状 模様) 
(《④ バ ッ テ リ ー ア ラー ム ⑤VTR 動 作 
@ 高 性 能 マ イク アン プ 
出 カ ー45 一 一 60dBs の 各種 マイ クロ ホン を 使用 する こと が で き 
ます 。 制 限 増幅 器 は 2 段階 制御 方 式 な の で 、 急 激 に 変化 する 音 
に 対し て も 不 自然 に な る こと が あり ませ ん 。 
@VTR ト リガ ー ボ タン 
標準 レン ズ 側 面 に VTR の リモ ー ト ・ ト リガ ー ボ タン を 備え て 
お り ま す 。 VTR 動作 は ば ビ ュー ファイ ンダ 内 に 表示 され ます 。 


保守 点検 容易. さ 画 還 還 還 昌 昌 


プリ ント 基板 は ワン タッ チイ で 側面 に 引き 出す こと が で き 、 基 板 
間 の 接続 も マザーボード 方 式 な の で 東 線 が ほとん ど な く 、 保 守 
点検 は 極め て 容易 で す 。 

また 、 撮 像 管 を 交換 し た 場合 の カメ ラ シ ス テム の セッ ト ア ッ プ 
の だ め に 、 下 記 の よう な 回 路 や 機能 を 備 を て いま す 。 
オー バー スキ ャ ン 

の こぎ り 波 テス ト 信号 

人 レジ 合わ せ 用 モニ タ 出 力 

シェ ー デ ィング 補正 


各種 運用 シス テム 0 用 シス テム 人 


豊富 な アク セ サ リ ー を 揃え た てい ます の で 、 目的 に 合わ せ た 運 用 ①-ー⑥ 前 項 に 同じ カメ ラ / バ バー 切換 

形態 を と る こと が で きま す 。 (⑦R 一 モン タリ ング ⑩⑬ デ ィ テ ー ル 入力 

(1)VTR と 組み 合わ せ た ENG 運 用 ⑧R 一 V セ ンタ リン グ ⑬ オ ー ト ホワ イト 
5m の VTR ケー ブル で 接続 し ます 。 ⑨B 一 モン タリ ング  ⑯⑬ カ メラ コー ル 

(2)OP( オ ペレ ーション パネ ル ) に よる カメ ラ 操 作 ⑩B 一 V セ ンタ リン グ ⑮ ケ ー プ シル 補償 
ケー プル アダ ブタ を 介し て 、 カ メラ ケー プル で O P と 接続 す (50 一 300m、50m ス テッ プ ) 内 
る と 、50m の 距離 か ら 下 記 の リモ ー ト 制御 が で きま す 。 (4) ス タ ジ オ 運用 ーーーーーーー | s |O @a:| 民 ee 
① レ ンズ アイ リス (⑦ カ メラ / バ ー 切 換 スタ ジオ 用 と し て 5 イン チ ・ ビ ュー ファ イン ダ ほ か の アク セ お 2 
マス ター プ ブラック  ⑧ オ ォ オート サリ ー が 用 意 き れ て いま す の で 、OP 又 は ROU と 組み 合わ 
⑨R プ ラッ ク 1 トバ ラン ス せる こと に より 、 小 形 軽 量 の スタ ジオ カメ ラ と し て 御 使 用 い ョ の 
(《④B プ ラック プラ ッ ク バ ラン ス だ だ ぜ け ます 。 て 6950 iM Black Burst) 
⑥⑤R ゲ イン ⑨ カ メラ コー ル 


Tally in 


⑥B ゲ イン ⑩ ケ ー ブ プル 補償 (15、50m) 

(3)ROU( リ モー ト オ ペ レー ショ ン ユ ニッ ト ) に よる リモ ー ト 制御 
ケー ブル アダ ブタ を 介し て 、 カ メラ ケー ブル で ROU と 接続 
する と 、 最 大 300m の 距離 か ら 下 記 の リモ ー ト 制御 が で きま す 。 
ROU か ら は R、G、B 出 力も 得 られ ます 。 | MWL 


パッ テリ ー ペ ルト 


図 2 .OP に よる EFP 運 用 


の 
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カメ ラ 本 体 (撮像 管 付 ) 
1.5 イ ンチ ・ ビ ュー ファ イン ダ 
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人: a) ショ ル ダ マ ウン ト 
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ズー ムレ ング A10※11BRM 一 37 


PB 一 90 


ミッ テリ ー ベ ルト 
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ee の … | ・ タダ | し 6 - こ る AC ア ダブ タ 


オペ レー ショ ン パ ネル (ケー ブル アダ ブタ 付 ) 
リモ ー ト オペ レー ショ ン ユ ニッ ト ( ケ ー ブ ル アダ プ タ 付 ) | RU 一 90(CA 一 91H 付 ) 
5 イン チ ・ ビ ュー ファ イン ダ ( 取 付 金具 付 ) | VF-501A 


三脚 アダ プ タ TA 一 91 
| 胸 当 て 付 シ ョ ル タ ダマ ウン ト SM-91 
| マイ クロ ホン MKH 一 416TU 


防寒 カバ ー 
| VTR ケー プル (HR-100 用 、BVU-50/100 用 、BVH500 用 、CR4400 用 ) | C 一 501 一 V2、V3、V4、V5 


み カメ ラク ウェ ニー ンジ ク レ Cー502 一 C3 
Cー103 一 C3 


シス テム 構成 例 1 一 8 は 7 ペー ジ の 図 1 一 8 に 対応 、4 は スタ ジオ 運用 の 例 。 
シス テム 構成 に 必要 な 機器 人 使用 する と 便利 な 機器 ※ 同 一 の 番号 の 中 か ら 、 目的 に 応じ て 一 つ を 選択 


SS 
2 . 撮像 管 
3 . 分 解 光 学 系 


4 . レン ズ マ ウン ト 
5 . 光学 フィ ル タ 


6 . ビュ ー フ ァ イ ン ダ 
7 . 入力 信号 
1) ゲン ロッ ク 


2)VEF AUX. 

3) 音声 (マイ クロ ホン ) 
8 . 出力 信号 

1) ライ ン 

2) モニ タ 


3) 音声 (マイ クア ン フ ) 


日 本 テレ ビジ ョ ン 放 送 標準 方 式 

2 狗 イン チ サ チ ュ ン * 

f1.4 ダ イク ロイ ッ ク フ "リズム 

(バイ アス ライ ト 付 ) 

バヨネット 
3,200'K、5,600"K、5,600"K 十 38ND 
及び めく ら 板 

(標準 )1.5 イ ンチ (オプ ショ ン ) 5 イン チ 


複合 映像 信号 1.0 土 0.3Vp-p 
又は プラ ッ ク バ ー ス ト 信 号 

同期 、 ヾ バー スト と も 0.3 土 0.1Vp_-p 
複合 映像 信号 1.0Vg-p 
ー45 一 一 60dBs 


複合 映像 信号 1.0Vp-s 
R、G、B、R 一 G、BーG、 複 合 映像 信号 
(スイ ッ チ に より 選択 ) 1.0Vp-s 
ー20 又 は 0dBm 


4)VTR 用 出力 (マル チコ ネ ク タ ) 


9 . 操作 制御 範囲 
1) ビー ム 電 流 
2) レン ズ ア イリ ス 


3) マス ター ゲイ ン 
4) ホワ イト バラ ンス 


1 . 感度 


2 . 最低 被写体 照度 


3 . S/N 
4 . 水平 解像度 
5 . 振幅 変調 度 


6 . レジ スト レー ショ ン 


複合 映像 信号 1.0Vp_-p 
マイ ク 音 声 信号 一 20 又 は 0dBm 


オート (ABO) 
オー ト / マ ニュ アル 
スタ ン バ イ 時 、 お よび AUTO 
BLACK" を 倒し た 後 4 秒 問 は 、 
レン ズ ア イリ ス は 自動 的 に 閉じ る 
0、 十 9、 十 18dB 切 換 
オー ト ( デ ィ ジ タル 式 、 バ ッ ク ア ッ フ メ 
モリ 付 ) 
だ た だ し 、OP、ROU で は R 及 び B ゲ 
イン を 土 3dB 制 御 可 能 


2.0001ux、F4 

色 温 度 3.200'K、89.9% グ レイ スケ ー ル 
20lux 

55dB(Typical) 
G チ ャ ン ネ ル 信 号 電 流 0.2zA、 
ガン マオ フ 、 デ ィ テ ー ル オォ オフ 

(中 心 部 )550 本 

(周辺 部 )400 本 以上 

(中 心 部 )400 本 で 302 以 上 


1) 第 1 ゾー ン ( 画 面 高 の 8022 を 直径 と する 中 心 円 内 ) 


画面 高 の 0.1% 


2) 第 2 ゾー ン ( 画 面 高 を 直径 と する 中 心 円 内 ) 


画面 高 の 0.22% 


3) 第 8 ゾー ン ( 上 記 外 ) 画面 高 の 0.422 


7 . 偏向 ひずみ 
1) 第 2 ゾー ン 1.02 
2) 第 8 ゲー ン 2.0 多 
= こ > ニ 
信 日 接 電 子株 式 会 往 
本 社 〒IOI 東京 都 千 代田 区 神田 須田 町 !-23-2( 大 本 須田 町 ビル ) 電話 (03)255-8411 
営業 所 札幌 (0l1)241-2796 郡山 (0249)34-0691 京都 (075)241-0512 
名 | 路 (0154)24 2747 水戸 (0292)27 4820 阪 (06) 245-2751 
青森 (0177)73-4981 静岡 (0542)5I-20II 山 (0862)23-2346 


秋 田 (0I88)64-2247 
盛 岡 (0196)5!-8858 
仙台 (0222)66-18I1 


長 


名 古屋 (052)262-03II 


金 


野 (0262)28_2156 島 (0822)27-2731 
江 (0852)26-5139 


松 (0878)61I-6363 


滑 内 避 汗 


沢 (0762)65-7098 


高 
松 
福 


5) マス ター プ ブラック 
6) ブ ラッ ク バ ラン ス 


7)R、B セ ンタ リン グ 


10. ゲン ロッ ク 同 期 位相 
1)H タ イミ ング 
2) SC 位相 

11. プラ キン グ 幅 
1)H プ ラン キン グ 
2)V プ ラン キン グ 

12. 所 要 電 源 


13. 環境 条件 
1) 周囲 温度 
2) 相対 湿度 
3) 使用 高度 
4) 電波 障害 
14. 寸法 及び 重量 


8 . マイ クロ ホン 増幅 器 
1) ひずみ 率 
2) S/N 

9 . 温度 安定 度 


主 3022 e 
オー ト (ディジ タル 式 、 バ ッ ク ア ッ プ 
メモ リ 付 ) あ 
た SO0B ミ Pt 
プ ブラッ ク を 圭 10 史 制御 本 
マニ ュ ア ル 還 
カメ ラ 、 ROU で H、V と も 制御 可 
能 


ー0.5 一 十 2.0zs 可変 
0 一 360' 可 変 


10.3 一 11 .5zs 可変 
18 一 21 ラ イン 可変 


* カ メラ 電力 を 除く 


ー20 一 十 45C 

35 一 90 錠 

3,000m ま で 

120dB ま で (中 波 一 UHF ) 


*1.5 イ ンチ VF を 含む 


*1 サチ ュ ン 、SATICON 


122 (1kHz) 
50dB ' 


子 熱 時 間 30 分 後 の 調整 値 を 基準 と し 、 一 20 一 十 45 で の 範囲 内 で 、 
主 10C の 温度 変化 に 対し 、 調 無 整 で 仕様 を 満足 し ます 。 だ だ し 、 
下記 の 項目 の 許容 変化 は 次 の と なり で す 。 


1) 映 像 信号 レベ ル 
変化 量 
チャ ン ネ ル 間 偏差 
2) 黒 レ ベル 
変化 量 
3) レジ スト レー ショ ン 
第 1 ゾーン 
4) カラ ー バ バー 信号 
レベ ル 変 化 
位相 変化 


基準 レベ ル の 土 2 以内 
222 以 下 


主 14mV 以 内 


0.1 沈 以内 | 


主 3 多 以内 
主 2* 以 内 (ミー スト 位相 基準 ) 


(0888 )72-5997 
山 (0899)21-1715 
岡 (092)721-1570 
本 (0963)22-0823 


鹿児島 (0992)25-5700 


沖 


細 (0988)68-8176 
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